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АКАДЕМІЯ 

КРЕЙДА 



РІВНОВАГА 



Сила не 
у науці, 
а ось де 


Розумієте, 
я проводжу 
дослід, 
виявляю 
соняч... 


г (Вибачте, ви 
не могли б 
V відійти на 
^ п'ять кроків 


уліво? 


Тоді пропоную змагання, хто 
швидше встане. Правила такі: 
сісти, випрямитися. Так. Ноги 
перед сидінням і не зсувати! 
Вперед не нахилятися. 

Хто порушить правила, 
той програв. 
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Професоре, я не можу 
Не можу встати! 

Це якийсь фокус? 


Тепер 

встаньте! 
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Це ж елементарно, 
містере Біцепс! 
Названа вами 
''хитрість” криється 
в центрі ваги. 


в чому тут 
хитрість? 



Кожен предмет чи істота має свій центр ваги 


Бачиш, де центр ваги? 
Розпилюй рівно крізь нього! 


Здогадуєшся, чому 
рейка висить рівно 
і не перехиляється? 
Бо вона підвішена 
у центрі ваги! 


центр ваги 


ТТоловинки у рівновазі! Значить, ми 
правильно знайшли центр ваги! 


площа 

опори 


площа опори 


Предмет не впаде тільки тоді, коли 
вертикальна лінія з центру ваги не 
вийде за межі опори. 
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Варто змістити центр ваги — 

І рівновага порушиться! Спробуєте? 



дослід О 

1 . Поклади лінійку поперек столу так, 
щоб один із її кінців виходив за край столу. 
Лінійка лежить нерухомо. 


■ .-'км» . ч; у.і 


Лінійку втримував той її кінець, 
що лежав на столі. Для лінійки 
ця частина столу — площа опори. 
Давай уявно проведемо 
вертикальну лінію від центру ваги 
вниз. 


центр ваги 


площа 

опори 






Е-е-е-е... Може, ви поясните на 
простішому прикладі? 


© ПЕРЕВІР САМ 

Підготуй: лінійку, 
олівець, пластилін. 


1 . Визнач центр 
ваги лінійки 
— врівноваж її 
на олівці. 



2 . Познач центр 
пластиліном. 



дослід О 

1. Візьми ту саму лінійку та обережно 
поклади ЇЇ" на стіл так, щоб позначений 
центр ваги опинився за краєм столу. 

Швидко прийми руки. 

Лінійка впала! Чому? 


центр ваги 



Вертикальна лінія 
пересікла площу опори? 
Значить, предмет 
стоятиме надійно. 


площа 
опори 



1-І 

5-ї 


Щойно уявна лінія 
опиниться поза площею 
опори предмета — він 
почне падати. 
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© ПОМІРКУЙ САМ 






Уважно розглянь обидва малюнки. Зверни увагу на 
площу опори і центр ваги. Поясни як молодший академік 
Академії Крейда, чому стос книжок Смика завалився? 


ПОМІРКУЙ 

САМ 


Що більша площа 
опори — то легше 
втримати рівновагу 
І не впасти. 


площа 

опори 


площа опори 


площа опори 


Моряки на хисткій 
палубі ходять, 
широко розставляючи 
ноги — так вони 
збільшують площу 
опори, щоб утримати 
рівновагу. 


Кому з цих спортсменів зберегти рівновагу 
найлегше? Порівняй площі опори — і 
здогадаєшся чому. 


ДЛЯ допитливих 


Вежа нахилилася ще 
при будівництві — 
земля під її важким 
фундаментом з одного 
боку почала опускатися 
Але будівництво 
продовжили! Та 
наступні поверхи 
будували вже не 
рівними, а теж під 
нахилом, щоб краще 
урівноважити вежу. 


Площа опори 
ПІзанської вежі була 
достатньо велика, 
щоб утримувати вежу 
нахиленою понад 
800 років. (До того ж 
архітектори правильно 
розрахували її центр 
ваги). Дивовижна 
“вежа, що падає” 
манить до себе і досі 
сотні туристів. 
















































центр 

ваги 
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площа опори 





Коли людина стоїть прямо, площа її опори — між ступнями 
ніг. А центр ваги — приблизно біля пупа. Та варто 
нахилитися вперед, щоб зробити крок, — і центр ваги 
переміститься за межі опори. Твоє тіло почне падати. 

Для того щоб не впасти, ти підставляєш ногу і 

таким чином робиш крок, і так, крок за кроком, ти ходиш! У 


Виходить, коли ви 
просто йдете — це 
означає, що ви 
постійно падаєте? 


Зате коли 
біжимо — 
більшість часу 
ми летимо! 






Ага-а! Треба змістити центр ваги 
ближче до центру опори! Тобто 
нахилитися. Або навпаки... 


А ось де центр ваги 
у людини, яка сидить. 




Значить, щоб 
піднятися, мені 
треба... Гм-м... 
перемістити 
пуп... тобто 
центр ваги? 


Напиши - 

професору 
Крейду, що саме 
не договорив 
містер Біцепс. 























Минала друга половина XVI століття. Маленький італійський 
хлопчик ГаяІлео Гал ідей вечеряв у внутрішньому дворику 
будинку разом із батьками. Сім’я сиділа за широким дерев’яним 
столом. 1 алілео допив із глиняного глечика іде тепле запашне 
молоко й уважно подивився на батька: 

— Тату, а чому, коли настає ніч, над нами з’являються 
сріблясто-золотаві вогники? Чи можна їх побачити ближче? Якщо 
довго на них дивитися, вони наче пливуть у темряві! 
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Батько задумливо відповів: 

— То велике диво, синку. Святі отці розповідають, що наша 
Земля стоїть непорушно у центрі всесвіту і Бог обертає навколо 
неї Сонце і зорі. Чи можливо їх наблизити до себе? Мені здається, 
ніхто у цілому світі ще не знайшов відповіді на це питання. 

— Ля зможу знайти відповідь? — раптом злетіло з вуст 
хлопчика. Та він одразу ж прикусив язика — в його віці треба бути 
більш стриманим. 



Батько з ніжністю скуйовдив волосся Галілео: 

— Нещодавно тобі виповнилося дев’ять років, синку. Скоро ти 
почнеш навчатися великим премудрощам у святому монастирі. — 
Старший Талі лей значуще підняв догори пальця, — Саме там 
живуть найосвіченіші люди Флоренції! 













Відтоді минув час. і алілєо виріс і у двадцять п’ять років став 
професором математики. Він зробив декілька важливих відкриттів 
й написав видатний трактат “Про науку механіку”. Та думка про 
далекі вогники в нічному небі не давала йому спокою. Галілео 
підіймався на дах будинку і дивився на зорі. Він мріяв побачити їх 
ближче, роздивитися, які вони насправді. Але як це зробити? 



Навесні 1609 року Галілео почув розповідь про незвичайну 
трубку з лінзами від окулярів, яка збільшує і наближує предмети, 


що знаходяться на відстані. її сконструював голландський 
майстер Ганс Ліппершей. 

“Ось воно!” — вигукнув Галілео і одразу ж засів за роботу. Він 
вирішив зробити власну зорову трубу. 


ч^ч 


















Головною особливістю “окуляра” Галі лея стала його висока 
якість. Переконавшись, що звичайні лінзи погано оброблені, 
Галілей шліфував їх сам. Деякі з них збереглися до наших днів. 
Дослідження показало: вони досконалі! Відомо, що ретельно 
обробивши аж 300 лінз, Галілео відібрав для своєї труби усього 
декілька. 



Перший “окуляр” вченого мав лише триразове збільшення. 

Але невдовзі Галілео удосконалив свою підзорну трубу і, як писав 
згодом, “побудував собі прилад настільки чудовий, що з його 
допомогою предмети здаються майже в тисячу разів більшими і 
у тридцять разів ближчими, ніж при звичайному спостереженні. 







Минув майже рік. І ось у ніч на 7 січня 1610 року Галілей 
спрямовує свою зорову трубу на Місяць. Те, що він побачив 
там, — дивовижний пейзаж, гірські ланцюги і вершини, — 
неймовірно вразило. “Місяць схожий на Землю!” — схвильовано 
вигукнув Галілео. Саме з того моменту і почалася епоха 
приголомшливих зоряних відкриттів. 



Хоча Галілей і не був першим, хто винайшов зорову трубу, але 
він зробив перші телескопічні відкриття і важливі узагальнення. 
Власне, тільки після цього зорова груба і отримала назву 
телескоп*. Тому винахід телескопа пов’язують саме з іменем 
видатного італійського вченого Галілео Галілея. 


* Телескоп — із грецької “теле” — “далеко” і “скопео" — “дивитися”. 










АМР ДРУГ, ЩО ЗАВЖДИ З ТОБОЮ 



із англійської 

II 11^* . н « 


коробка - 
основа 


ТиИоп 64 

МОВНЕ ТЕСНКЮЮСУ 


Ноутбукм готові! 
На старт — 
до магазинів! Та 
хіба, лежачи на 
полицях, вони 
зможуть показати 
користувачеві усе 
на що здатні? 


НОУТБУК 

ноут" - “запис", “бук" - “книга 
Маршрут до свого майбутнього 
друга-користувача ноутбук 
починає з заводу. Саме тут 
"народжується" цей переносний 
комп'ютер. 


клавіатура 


розєм для 
живлення 


тачлед 

(виконує 

КЦІЮ 

мишки) 



мишка 


додаткові 

елементи 



А я — процесор АМЬ — 
душа найкращих ноутбуків! 


Усі ноутбуки МОБІЛЬНІ — 
помандрують із тобою хоч 
на край світу, та ПОТУЖНІ, 
тому що опрацьовують 
величезний обсяг інформації 
Однак різні ноутбуки мають 
різні можливості. 




















Який я ВИТРИВАЛИЙ! Можу працювати 
безперервно хоч кілька годин — тільки 
б заряду в батареї вистачило! 


і сучасні ноутбуки 
мають пристрій, що 
"замикає інформацію так 
само, як ключ замикає 
двері в приміщенні. 

Тільки ключем у 
таких комп'ютерах 
є,.. відбиток пальця 
власника. Приклав 
палець у відведене 
місце — "відімкнув" — 
і працюй на здоров'я! 



Чудова пожива — 
електричний струм! 



Краще живитися ; 
зарядом від І 

батареї. | 


Тоді ти — 
АВТОНОМНИЙ, 
а не постійно 
приєднаний до 
електророзетки. 



Я не боюся ні 
пилу, ні води! 


Караул, пилюка! 
Ои, тримайте 
мене, щоб я не 
впав! Мені не 
А можна падати! 


Я дуже 

КОМПАКТНИЙ! 

Таких, як я, у коробці 
може спокійно 
розміститися аж 
чотири! А от мій 
родич — персональний 
комп'ютер — значно 
громіздкіший. 



Мініатюрний родич 
ноутбука — 
кишеньковий^ 
персональний 
комп'ютер (КПК). 
Замість клавіатури 
та мишки КПК має 
чутливий екран. 
Торкаючись до 
нього спеціальною 
ручкою, яка має назву 
стилус", керують цим 
м іні - комп'ютером 




































































Пошуках 



Скар 


біб 
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Надра Банк 


МІДНИИВ1К 
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Цікаво: 

що спало на думку давній людині, 
яка розчищала місце вчорашнього 
багаття і раптом помітила: під рукою 
зблиснув червоний камінь. А він же був 
зеленкуватий! “Піти по шамана, щоб 
розвіяти чари? Чи, може, по... кам’яний 
молоток?” Бо попри усі страхи людині 
кортіло побачити, що вийде, коли той 
“чарівний” камінь добряче стукнути. 

І стукнула! У тому місці утворилася 
заглибина. “Ого! Та цей камінь гнучкий!” 


Пізніше почали 
будувати 
спеціальні печі, 
де вогонь плавив 
з руди мідь. 








Авжеж, давня людина мала справу з 
металом — міддю! Вона п росто ховалася 
в мідній руді — отому камені, на якому 
випадково розвели багаття. 
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ДЛЯ допитливих 





Спочатку знаходили мідь у 
самородках — червонуватих 
камінцях. Побачивши, що цей камінь 
не кришиться, а гнеться, почали 
кувати з нього знаряддя праці — 
значно легші, ніж кам’яні. 

Та мідь траплялася не скрізь. 
Бойові молоти, зернотертки були 
кам’яними. Навіть на вершечках 
скіпетрів вождів красувалися 
витесані з каменю голови коней чи 
роги биків 

Булава як символ влади 
з’явилася ще у кінці кам’яного 
віку. І збереглася аж до 
козацьких часів — гетьманська 
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булава була схожа на свою 
“родичку” з часів неоліту. 
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У мідному віці людство чітко поділилося: ті 
племена, що жили осіло, стали землеробами, 
а кочові племена — скотарями. Найбільшим 
скарбом землеробів стала родюча земля. (ЇЇ вже 
орали, впрягаючи у ярмо бика). А найбільшою 
цінністю для скотарів була худоба. Від одного 
пасовиська до іншого скотарі переганяли свої 
Численні стада. Кочували на конях — тепер їх 
привчили до верхової їзди. 
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Чудовий винахід — 
колесо — “породив” перший 
транспорт — двоколісну гарбу. 
ЇЇ залишки та зображення 
на плитах знаходять зараз у 
курганах поблизу Мелітополя 
та Дніпропетровська. 























со ео єг ^вм лзи І 



другий скарб 


Надра Банк 

Всі іи стараються для мене] 


БІНОКПЕВИДНА 

^ПОСУДИНА 


Ця біноклевидна 
посудино тепер 
стала символом 
Трипілля. 


Завдання від Надра Банку 


Назву села, поблизу якого знайдемо 
скарб, ти впишеш у клітинки, коли 
розгадаєш ребус на карті. 


Трипільська культура ■— давня 
людська цивілізація, що існувала 
протягом 1,5 тисячі років. Це 
найдавніша землеробська культура 
в Україні - вирощувати хліб 
вважалося священним заняттям. 


ТРИПІЛЬСЬКА КЕРАМІКА 

“Очам не вірю! Такий рівний глечик, а 
зроблений без гончарного круга!” — 
захоплюються сучасні гончарі. “Цьому 
візерунку 6 тисяч літ, а фарба, як 
свіжа!" — дивуються художники. “А 
це що за посудина без дна, схожа на 
бінокль? — морщать лоби учені. — 
Може, якась ритуальна, для 
викликання дощу...” 

У глині немов завмерла ціла 
цивілізація: різноманітний посуд, 
модельки стільців, “тронів", будинків... 
Витвори трипільських гончарів 
вражають нинішній світ своєю красою 
і досконалістю. А скільки їхніх загадок 
Іще не розгадано! 


А культурою мальованої кераміки 
називають її через красиві 
орнаменти. Ними прикрашали 
трипільці не тільки посуд, а навіть 
печі та будинки. 














































































Надра Банк 

Вони стараються мене 1 
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Так звані протоміста (перші міста) трипільців були 
схожі... на сонця! Якщо б ти, друже, глянув зверху 
на таке місто, добре побачив би центр поселення, 
а довкола нього сонячним колом стоять будинки. 
Трохи далі — ще одне кільце будинків. А повз них, 
немов промінці, розходяться від центру вулиці. 

А що ж у центрі? Щодо цього існують різні думки. 
Ймовірно навіть, що загони для худоби. Цей 
живий скарб надійно охороняли людські житла. 
Адже трипільці навчилися не тільки 
обробляти землю, але й доглядати 
худобу. (• ■ 




АКА ДУМКА 

Трипільці вміли будувати 
двоповерхові будівлі. (Зауваж, 
що ніяких цвяхів тоді ще не 
було!) Проте другий поверх 
таких будівель міг бути і... 
першим — якщо припустити, 
що поверх під ним був просто 
льохом. Адже залишки цих 
будівель знаходять під 
суцільним шаром землі. 




































































Ліцензія НБУ №21 зід 23 , 00 . 0 ?. 



Надра Банк 


Бек їй сіараються для мене! 


Є ТАКА ДУМКА 

"Брязкальця — зовсім не дитячі іграшки!” — 
певно, сказали б трипільці. Торохтіли ними, 
аби відлякати недобрих духів {у тому числі й 
від дітей). Адже ці фігурки — образи богів та 
богинь, 

Г линяну подобу богині-птаха часто знаходять 
поблизу святилищ у трипільських домівках. 
Напрочуд красиві також статуетки богині- 
матері. Адже тільки їй підвладне велике 
таїнство — народження нового життя. Чи не 
тому в ці фігурки заліплювали, як символ, 
зерна пшениці: вони теж “народжують" колос. 


ЗАГАДКА ДЛЯ НАУКИ “ 

Археологи знаходять сотні 
спалених трипільських поселень. 
Хто їх спалював і навіщо? 
Можливо, самі жителі? Так, 
прощаючись із колишньою 
домівкою, вони йшли на інші землі 
та будували нові поселення. 


Акуратно виріж по контуру 


Карту-додаток можна придбати 
за телефоном (044) 494-25-01 (02) 
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Надра Банк 

Бони старань ся для пене! 





“Подумаєш, черепок!” — скаже хтось, 'ж т 
А якщо справді подумати... та ще й ^ ц 
зоздивитися його разом із фахівцем? |Щ 

Дей черепок стільки історій розповість! ч ~ 
Про те, що обпалювали його не просто у 
вогнищі, а у спеціальній печі (от до чого 
додумалися трипільці!). Про майстра, який 
вимальовував візерунки. Та не просто 
задля прикраси — це були малюнки- 
символи. Один означає дім, у іншому 
поєднані знаки "рослина” і “вода”... З таких 
знаків могло з’явитися й письмо. Шкода, 
що трипільська культура зникла задовго до 
цього. 


Про те, що трипільці вміли ткати полотно 
дізналися із залишків від ткацького 
верстата. Це підтвердив і той самий 
глиняний черепок! Бо, крім візерунків, на 
ньому помітили ще й відбиток тканини. 
Вірогідно, на таку полотняну ганчірку 
ставили висихати щойно зліплений та 
пофарбований горщик. 


Це сучасна ^ 
реконструкція 
трипільської 

землянки, у 


таємнички археолога 

Якими були найдавніші 
споруди і навіть цілі міста, вчені 
здогадуються, ретельно вивчаючи 
залишки будівель. Та якщо ті 
будинки з дерева та глини, 
до наших часів від них майже 
нічого не збереглося. Тоді ^ 

“підказують” інші знахідки: І 

як-от маленька глиняна модель | 
трипільського будинку. 
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ОГОЛОШУЄ 


КЛАСНИИ КОНКУРС! 
"У ПОШУКАХ СКАРБІВ 


Долучіться до нього цілим класом! 

У тебе велика компанія друзів? Чи 
родина, яна залюбки помандрує з тобою 
у часі? Чудово! Організуйте роботу 
разом! Головне, щоб у цій дивовижній 
мандрівці взяв участь кожен. 


Й.?ь?пасЖ Н УРСУ: 

Те " и ’ «*"* ие буде в 

мв , е ? , Доспі « , “УЙ т «. пиГС 

Роботу надсилайте 
до 20 грудня 2007 року! 

На пвре»о»«м В («»"® н ^Ггоповииї 
міста Києва. 


Ліцензія НБУ N321 від 23.03.33. 
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Імпортер ППДАК". 

Дилер в Україні: ДП„Пілснер Україна". Тел.: (044) 568-84-82 (83) 







стій! 

хижаки! 







місце 

проживання: 
майже скрізь, 
окрім Європи, 
у теплих річках, 
хоча деякі види 
поселяються і 
у солоних водах 
морів, 

головні прикмети: 

пласка голова (трикутна 
зверху), довга паща, короткі 
лапи, могутній хвіст, шкіра 
з твердими пластинками- 
щитками. 



Пташка з казки “Лікар 
Айболить” існує насправді. 
Звуть її куличок. Ця маленька 
пташина спокійно господарює 
у відкритій пащі крокодила. 
Вона видзьобує рештки 
їжі, що застряють поміж 
крокодилячими зубами. Така 
собі крилата зубна щітка? 



Так кажуть про показні 
сльози. Бо здавна помітили, 
що крокодил, поїдаючи 
здобич, інколи “пускає 
сльозу”. Та це зовсім не 
через жаль до своєї жертви! 
Саме так, разом зі слізьми, 
виводяться з організму 
тварини зайві солі. 



Міцні пластинки на крокодилячій шкірі, немов кольчуга, 
захищають тварину від кігтів та зубів ворога. А от 
від людей хижак захищається нападом. Бо ж попри 
смертельну небезпеку полюють на крокодила заради 
шкіри: надто гарні вже виробляють із неї сумочки та 
черевички! Тепер задля цього крокодилів розводять 
на спеціальних фермах. А ті види тварин, які жорстоко 
винищувались, охоронці природи розводять і 
випускають на волю. 






Крокодил таки добре маскується під стару колоду. 
Тільки очі та ніздрі стирчать над водою, щоб вільно 
дихати і пильно вистежувати здобич. А якщо треба 
пірнути, в його тілі, як у підводному човні, щільно 
закриваються всі отвори: змикаються ніздрі, вуха 
закриваються шкіряними клапанами, а очі у деяких 
видів заплющуються... прозорою повікою. 


Бачити із заплющеними очима 
може хіба що божество, вважали 
древні єгиптяни і зображали бога 
ріки Ніл із крокодилячою головою. 
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КРОКОДИЛЯЧІ ПРАВИЛА 


ПРИБИРАИ ТАМ, ДЕ ЖИВЕШ2 

У своїй водяній оселі крокодил старанно вичищає 
дно від рослин — витягує їх на берег разом із іншим 
брудом, що каламутить воду. Водяні рослини не 
пропадуть задарма! З них крокодилихи вимощують 
розкішні гнізда. 


РОЗЗЯВЛЯЙ рота ТІЛЬКИ ПРИ ПОТРЕБІ! 

Крокодил не з тих, хто ловить ґав. Чому ж він 
годинами лежить на березі з розкритою пащею? Щоб 
не перегрітися! Палюче сонце підвищує температуру 
тіла цієї холоднокровної тварини. А коли з пащі 
випаровується волога, сонячний удар не загрожує. 


ПОРУШИВ КОРДОН — НАЧУВАЙСЯ! 

Зазвичай крокодил не вважає людину здобиччю, 
бо основний його харч — птахи, риба та інші 
водяні тварини. Але той, хто необережно порушить 
крокодилячий кордон, — вже ворог. 

А з ним хижак без вагань поквитається. 


ДЛЯ ДОПИТЛИВИХ 
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Крокодил — нащадок 
динозаврів. На відміну 
від своїх давніх родичів « 
несприятливий часкро г, ил 
залишив суходіл І зумій 
пристосуватися до життя 
у воді. Саме тому його рід 
і вижив. 


1 


Ще не народжений крокодилаик росте у міцній 
шкаралупці, що під теплою ковдрою із піску чи гнилого 
листя. Мама поряд наглядає. А коли яйце тоненько 
“заквакає” чи “загавкає" {у кого як вийде), крокодилиха 
швидко розкопує гніздо, дістає дитинча зі шкаралупки, 
як із пелюшок, і в роті переносить його до води. 


Крокодилополь — так 
переклали назву давнього 
єгипетського міста, де 
крокодилів вважали 
священними тваринами. їх 
приручали, на шию та лапи 
одягали золоті прикре си 
і годували спеціальною 
ритуальною їжею. 
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Відповіді 
на питання 
у №1 за 2007 р. 

1, Тунець. 

3. Ті, но кого 
полюють акули. 

4, Усі акули, 
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ЕИСІІ5Н 
УГІТН_РЦН , 


Ми. Р?м 


і5 а Мсме 



0|М£ &аУ МК. РіИ Ь£С-\Ь£\> 

4 о В£сам£ д нсуА& $4ак. 

Одного дня містер Дій вирішив 
стати кінозіркою. 



[І£ К0^ 4оо ма^ом£ 

4о ас4 йм Нсдасж Й-м$. 


Він був занадто гарним, 
щоб зніматися у фільмах жахів. 



Це К05 +00 5£Ч?СЛ'$ 
+0 0с+ ЇІ\ сомер|Є5. 

Він був занадто серйозним, 
щоб фати у комедіях. 


(]£ ка^ 4оо 4о ас 4 

їі^ ^оаи 

Він був занадто гордим, 
щоб грати в мильних операх. 


























Мч. Р^ $ак а N 0 +»^ 
?(Ж а р£4£с4іУє: ^м 

амр \>ес№\> 4о 4ак£ Уд*л ?4. 


Вр 4 М£ ка$ 

£м>рсм р<ж а ь^ар^а ^а*4 
о? а $£ск£4 асйм+. 


Але ВІН був ДОСИТЬ розумним, щоб 
зіграти головну роль таємного агента. 


Містер Діи побачив оголошення про кастинг для 
детективу і вирішив взятті участь. 





МИ 








<>\)У£к$1 № с?о4 Ш і£д\>їна т4 о? а ^^4 

0Сйч4.„ їм Ш ар^к4?$£м£м4. 


Супер! Він отримав головну роль таємною агента... у рекламному ролику. 


І 



і 


Завдання. Напиши, в якому фільмі міг 
би зіграти головну роль містер Дін. 










Конкурс 

Найсмачніший 

пиріг". 


Тепер я не забуду 
рецепт шпинатового 
пирога — він у 
програмі робота! 


А завтра ми дізнаємося 
чий пиріг найкращий. 


Треба 

відпочити 

перед 

дегустацією 


Що у нас тут? 


Скуштую 
ось цей! 
І ще цей 


ЗАПРОГРАМОВАНИЙ ПИРІГ 
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А тепер зробили) так, 
щоб ніхто не дізнався 


Непогано 


попоїв! 


1 Шилин 
пиріг із 

полунице ю.. „у 


ииі н втратив 
смак! Усі пироги 
як один! 


і а ні, усі пироги - 
зі шпинатом! А мій 
був із яблуками! 


Зранку на дегустації 


...був-таки 
найсмачніший! 


Треба буде вивчити 
програмування.,. 


А ти звідки знаєш? 
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Вітаємо! 


ПЕРЕМОЖНИЦЯ 

КОНКУРСУ 




НАИКРАЩИИ КРАЄЗНАВЕЦЬ, РОКУ 


ЯРОСЛАВА ШАПОШНІК 

із міста Запоріжжя! 

Її ґрунтовні історичні 4 

замальовки з оригінальними 
аплікаціями заслуговують 
на головний подарунок 
від компанії ІШС н— 
стартовий пакет 5іт-5іт 
та камерофон! 


Окрема нагорода від 
команди професора Крейда 


ДАНИЛУ ІВЖЕНКОВІ 

з міста Києва. 

Його виготовлена власноруч 
книжка “Мій Воропаїв — казка на 
Десні” — це власне дослідження 
історії прабатьківщини, де живуть 
дідусь та бабуся. За цікаву розповідь 
із фотоілюстраціями автор отримує 
пам’ятний подарунок. 



Разом із переможцями 
конкурсу команда 
професора Крейда 
відправляється 
у мандрівну історичними 
місцями Києва. 

Усім-усім іншим старанним 
учасникам — 
наснаги і перемоги 
у наступних конкурсах! 



































з 1 березня 


І як це у письменників виходить: сів за стіл, наморщив, 
як слід, лоба і написав книжку. Чи спочатку наморщив, 
а вже потім сів і написав... 

Чи, може, книга пишеться десь усередині, протягом 
довгих років, непомітно для самої людини. У незримі 
рядки лягають роздуми, враження, переживання. А вже 
потім, слово за словом, вони виливаються на папір. 
Так, як у Кетрін Патерсон —■ письменниці, яка вигадала 
Терабітію. Ймовірно, сама Кетрін, як і герої її книги, 
відчула колись безмежну радість від щирої дружби. 



,о Ж тебе 


Адже 


..Джес та Леслі могли б бути затятими ворогами, 
а стали друзями-нерозлийвода. 

Є у них і спільна таємниця — загадкова країна Терабітія. 
Варто лише перелетіти на канаті через струмок — і ти 
вже у ній. Ось тут Джес та Леслі — король і королева. 
Ось тут починаються неймовірні пригоди! 



КОНКУРСІ 

До 15 квітня 2007 року надішли професору 
Крейду малюнки з улюбленими персонажами 

фільму “Міст у Терабітію”._ 


20 переможців конкурсу 

отримають подарунки^ 

записники із зображення к 

героїв фільму Від компанії 
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Леонід ГннпЮ* 
Музичний р^І^КТОЦП- 
Опвг Петров 


ГОЛОВНИЙ художник: 
Макаки Копдоц 

Кудщкники: 

СЯЬІТі КуЗДСЦОВЗ, 
Стіетоз^ирз йогвдфна. 
Нвгалія 

Фо-тор&дахіор: 

Максим 

Кемії Тотсрна обробка: 

Мййси** МніІ,. 
Ояег'Брежко 

Верстка: 

В^снпіг Жнхорон^-аі 



Р/лйАий/ле фпфчїуШьК* і нз гя«Т4П,цг.Л»» і ІО/кіЗд-х лтв^чяі'о- рі.ї '■.мТлоиромог ^^ичлік и'лгиїігіпяі жудилу ТЗр’мргЩїНр*і>У 
і5а м&тюрівяи. лмкбм&ічі 0, пубішрйгтся ш пр#юхрентні/ 


- шич* л4ияяи>у/«>ал*№ 


ПИШИ 

на адресу 

професору Крейд 
вул. Суворова, 4, 
3-й поверх, 
іл. Київ, 01010 
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За мотивами однойменної книги Кетріи Патерсои 

ШШШІАрвдб аНШЕШОЗШК. ш аіШШйюші 'ВЙІКЕТОТІРАВІЇНІА' 
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